Informe nds Pediátrico Informe SATI-0 


Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021 Episodios: 6794 Pacientes: 6111 


Min. Estadía: 1 Max Estadía: 355 Estadía Media: 8,92 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 4,00 Desvío Estándar: 16,35 
Mortalidad en UTI: 355 5,23 % Mortalidad Esperada: 4,23 % (RME: 1,24) 
Días/Cama: 60577 


Episodios de Internación con: TOTAL % 
Escaras 98 1,44 
Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y VNI 1022 15,04 
Cánula de Alto Flujo (CAFO) 435 6,40 
ARM y VI 3034 44,66 
Neumonía asociada a ARM 161 5,31 
Catéter Venoso Central (CVC) 3032 44,63 
Infecciones asociadas a CVC 63 2,08 
Sonda Vesical (SV) 3356 49,40 
Infección urinaria asociada a SV 102 3,04 
Deslizamientos no programados de la cama 5 0,07 
Reingresos 206 3,03 
Género Femenino 2912 42,86 
Género Masculino 3882 57,14 


Modo Mediana Total % Mínimo Máximo Media SD 





Puntaje PIM3 -4,39 -4,39 -8,63 46,25 -4,31 1,82 
Probabilidad de Mortalidad PIM3 1,22 0,02 99,99 4,23 10,48 
Puntaje TISS 19,00 20,00 1,00 54,00 21,72 7,82 
Edad 1,00 35,00 1,00 191,00 58,10 57,92 
Días Cama de Episodios con ARM y VI 1,00 4,94 29.816 4922 1,00 343,00 8,50 17,31 
Días Cama de Episodios con ARM y VNI 1,00 2,00 3.518 5,81 1,00 11254 292 5,23 
Días Cama de Episodios con CAFO 2,00 2,00 1.346 2,22 1,00 50,00 2,90 3,85 
Días Cama de Episodios con CVC 3,00 6,75 33.138 54,70 1,00 155,00 8,37 8,25 
Días Cama de Episodios con SF 1,00 5,00 25.161 4154 1,00 343,00 7,07 10,78 
Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 5,40 
Incidencia de Infección por CVC c/1000 días 1,90 


Incidencia de Infección Urinaria asociada a SV c/1000 días 4,05 


